564                                        Dreizehntes CapiteJ.
Zuriickkehrend zu Herrn Tanamann's Untersuchungen fuhre icli noch eine kinetische Betrachtnng an, die er an die von ihm erhaltenen Ergebnisse anschliesst. Steigt Wasserdampf von reinem Wasser einer-seits und von einer Salzlosung andererseits auf, und ist das Molekular-gewicht des Dampfes iin ersten Fall w, ini zweiten wi1 und die mole-kulare Greschwindigkeit v bezw. «/, die Molekelzahl in der Raumeinheit N bezw, N', so nmss sein
,             __ mv*    ,T, m'v'*
16)                            p':x = N — :N' — •
Da wir Wasserdampf inimer wie ein ideales Gas betrachten dtirfen, ist
mv2 __ w'0'2
IT       2
und wie bei Gasen
17)                                       p' : it = N : N'.
Also haben wir, wenn noch eine Losung in Betracht gezogen wird, fiir die 3T, N1 sind 3r1? N{, auch
p' : ^  = N : Nl Somit ergiebt sich
18)            (pf — it) : (pf - n,) = (N- N') : (N - N'i).
N — N1, N — N[ konnen wir den Molekelzahlen des Salzes in den Losungen proportional ansehen, dann wird sein
19)                         (N — N1) : (N — Ni) = n : n-i,
wenn n, % die Molekelzahlen des Salzes.in den beiden Losungen sind, bezogen auf Raumeinheit. Also dass man bekommt
20)                           (p1 — sr) : (pf — %) = n : HI.
Die Spannkraftserniedrigung ware proportional der Molekelzahl des Salzes, was leicht vorstellbar ist. Denn da die Salzmolekeln nicht ver-dampfen, sind sie den Wassermolekeln im Wege und hindern ihre Be-wegung ins Freie, und hindern sie urn so mehr, in je grosserer Zahl sie vorhanden sind. Das galte allgemein, ob Dissociation eintritt oder nicht (die Zahlen n, n\ waren nur richtig anzunehmen), falls nicht etwa -die Grosse der Molekeln auch noch in Betracht kommt. Hydratisirte Salze haben jedoch selbst noch eine Dampfspannung, da sie ja ihr Wasser bei steigender Temperatur allmahlich abgeben. Geben sie ihr Wasser beim Losen vollstandig ab, so verhalten sie sich wie nicht fluchtige Stoffe. Behalten sie jedoch einen Theil ihres Wassers in der Losung und geben es dort erst mit steigender Temperatur allmahlich ab, so betheiligen sie sich zuerst an der Dampfspannung, und verlieren ihren Einfluss erst allmahlich, daher erscheint die Dampfdruckerniedri-gung erst zu gering und steigt allmahlich auf den normalen Werth. und Linien bezeichnet, weil sie die bereits unter ihrem Namen behandelten Regeln niit bestimmen; die Concentrationen von Flussigkeit undDainpf sind in ihnen gleich. Und :,indifferent" in diesem Punkte ist der Zustand darum, weil das Gemisch ebenso gut als Flussigkeit wie als Darnpf bestehen kann.
